STANISŁAW ROSENFEL 


Obywatel Miasta Krakowa, 
przeżywszy lat 86, opatrzony śś. Sakramentami, zmarł 


1 WWrzesnia 1875 roku. 


Wyprowadzenie zwłok odbędzie się w Piątek dnia 3 Września b. r. o godzinie 4téj po południu z domu pod L. 11 przy ulicy 


Długićj, na które pozostałe dzieci wraz z wnukami i prawnukami, Krewnych i Przyjaciół zapraszają. 


AAFOBNE NABOŻEŃSTW O 


odbędzie się w kościele parafialnym św. Floryana w Sobotę t. j. dnia 4 Września o godzinie 9tćj z rana. 


Kraków — Drukarnia Uniwersytecka 1875 r. 


